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Revolução Industrial: o que foi, causas, fases e consequências
A Revolução Industrial foi a passagem de uma economia baseada na agricultura e no trabalho artesanal para outra dominada pela indústria e pela produção com máquinas (Britannica). Ela começou na Grã-Bretanha por volta de 1760 e, até cerca de 1840, se espalhou pela Europa continental e pelos Estados Unidos (Wikipédia).
Por que começou na Grã-Bretanha
Os historiadores apontam uma soma de fatores (Wikipédia):

	uma agricultura que produzia muito e liberava gente para outras atividades;



	muito carvão e ferro, além de rios para mover rodas-d’água;



	uma rede de portos, rios, canais e estradas para levar matéria-prima e mercadoria;



	estabilidade política, leis favoráveis aos negócios e acesso a capital;



	empresários e técnicos com experiência.



As invenções da primeira fase
	Ano	Invenção	Quem
	antes de 1712	máquina a vapor para tirar água das minas	Thomas Newcomen
	1709	ferro fundido com coque, feito de carvão mineral, em vez de carvão vegetal	Abraham Darby I
	1764	máquina de fiar spinning jenny	James Hargreaves
	1769	máquina de fiar movida a água (water frame)	Richard Arkwright
	1778	máquina a vapor aperfeiçoada	James Watt
	1779	máquina de fiar mule	Samuel Crompton
	1785	tear mecânico	Edmund Cartwright
	1830	ferrovia Liverpool-Manchester, com locomotivas do modelo de Robert Stephenson	Robert Stephenson (locomotiva)

Fonte das datas: Wikipédia.
As fases
	Fase	Período	Marca
	Primeira	cerca de 1760 a 1840	tecidos, ferro, carvão e máquina a vapor
	Segunda	cerca de 1870 a 1914	aço, eletricidade, química e motor a combustão
	Terceira	desde 1947	transistor, computador e internet
	Quarta	expressão de 2011 a 2016	inteligência artificial, robôs e “internet das coisas”

Cada fase, com as invenções e as datas, está em Resumo da Revolução Industrial.
As consequências
Cidades e população. A população da Inglaterra passou de 8,3 milhões, em 1801, para 17 milhões, em 1850, e 31 milhões, em 1901 (Wikipédia).
Trabalho. As jornadas eram longas, as máquinas causavam acidentes graves, e crianças trabalhavam inclusive à noite. A Lei das Fábricas de 1833 proibiu empregar crianças com menos de nove anos, limitou a jornada a nove horas por dia de 9 a 13 anos e a doze horas de 13 a 18, proibiu o trabalho infantil à noite, exigiu duas horas de escola por dia e criou quatro inspetores para fiscalizar (National Archives, Reino Unido).
Padrão de vida. Se a vida dos trabalhadores melhorou ou piorou é um dos debates mais antigos entre os historiadores. Ele está em Revolução Industrial: vantagens e desvantagens.
Ambiente. O carvão substituiu a lenha e o carvão vegetal na indústria do ferro (Wikipédia), e sua queima, junto com a do petróleo e do gás depois, aumentou o gás carbônico no ar. Em 2025, a concentração média de CO₂ na atmosfera chegou a 426,8 partes por milhão, 53% acima do nível de antes de 1750, segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM, 2026). A descoberta de que esse gás aquece o planeta está em História do efeito estufa.
Você sabia?
O nome “Revolução Industrial” foi registrado pela primeira vez em 1799, pelo diplomata francês Louis-Guillaume Otto. Friedrich Engels o usou em 1844, e o historiador britânico Arnold Toynbee ajudou a torná-lo popular com as palestras que deu em 1881 (Wikipédia).
Termos vizinhos

	Resumo da Revolução Industrial: as quatro fases em detalhe (link).



	Revolução Industrial: vantagens e desvantagens: o debate sobre as consequências (link).



	Carvão mineral: o combustível da primeira fase (link).



	Revolução Verde: a transformação da agricultura no século XX (link).



Resumo: principais perguntas e respostas
O que foi a Revolução Industrial? Foi a passagem de uma economia baseada na agricultura e no trabalho artesanal para outra dominada pela indústria e pelas máquinas. Começou na Grã-Bretanha por volta de 1760.
 
 Por que a Revolução Industrial começou na Inglaterra? Por uma soma de fatores: agricultura produtiva, carvão e ferro em abundância, boa rede de transportes, estabilidade política, leis favoráveis aos negócios e acesso a capital.
 
 Quais foram as principais invenções da Revolução Industrial? Na primeira fase, a máquina a vapor (Newcomen, aperfeiçoada por Watt), as máquinas de fiar (Hargreaves, Arkwright e Crompton), o tear mecânico (Cartwright) e a ferrovia (1830).
 
 Quais são as fases da Revolução Industrial? A primeira (cerca de 1760 a 1840), a segunda (cerca de 1870 a 1914), a terceira (desde 1947) e a quarta, expressão usada desde os anos 2010.
 
 Quais foram as consequências ambientais da Revolução Industrial? A queima de carvão poluiu o ar das cidades e começou a subida do gás carbônico na atmosfera, que em 2024 estava 52% acima do nível de antes de 1750.
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